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NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2002/PHALGUNA17, 1923 


6 rH, 2002 

W-IFT.f^. 177( 3T ).— TflcbK, 3FTW 1955 (1955 W 10) 

eft EJTCT 3 ^T?T fRrf <ST cfrC^ s4tf>"a %T (JRTN ftcRTT RPWf) 

3TT^?T, 2000 tbT cfiT^ % ffttf PlMplRscI SfftTT t, 3WfcT :-■ 


1 (1) 3IT^?T W it^cf ^TTR % (5RUI 3fR ftcROT ftpRR) TRfbUT 

3TF^r. 2002 tl 

(2) W 1MT5T if SfcpRT^f eft mffe JifcT ?frfT I 


2 TTf^Tm- fr g N cm %T (5TCRI 3fa Rr?TUT faPrOT) 3fft?r, 2000 $,- 
(rf wz 3 % 33^5 (2) cb wft tf? PinfciRrci ^ ^uptt, sreifa > 

"(2) tftcj ^UT]^pt ^ft ^iffcpcT Tt^tfePHT An 5KPT 14,2 RbUT/5 feffT ^ft tJlRdl 

# Rfrm ^wrr sfk 3ft ■difthbiftt ftt % stffrr anft 

t, 19 Rb.m./47.5 f^.TfT. rnf^TT cffft dieting-* ft TIT M euf^cTT 4lft 
if f^1T WfW ftt cb^fif TTT^R TFRr-TRRI ^ 3^^cl' 7?ft I" 


786 01/2002 


0 ) 
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[PartII—Se c. 3(1)] 

(*r) 2 135 4(1) aflY 5 wh t * pFTfrrf&T srjrjPt w j fr,3T»Pi-- 

2 

(ws 4 {'!) £§?) sfrr 5 
ET47$t ^ fttftqft Tit TPJ 5tTl 

Sftcl ^tfcTTE $Kf factor 4>I TTT47 3T1T7I7 aft? ft Pi ft I 31$ TJTff 3195 (TIT 2), 1992 YT 
47|¥ PtPlftl 31$ TYT 4379 3fr? pTRpT%T % 3FJ>54 ?\TT : 

?kt amrfoff wire flt.4L 3 ftreffrg? 3 gfon jggnm %t vp^ tf? 

270 Pr.^ft. + 1 JTfrRRT 5 PF.UT. + 50 TTT 

- 0 srpTYRT 

314 Pr.*ft, + 1 SlPreicI 14.2 ft>.TT. + 50 TFT 

- 0 SrfcPfTcT 

330.1 Pr.#.+ 1 RpRIcT 19 ftvJTT. + 1 RpTYRT 

- o Rprerar 

368.3 Pr.ift,+ 1 HfclYET 47.5 ftr.UT. + 1 EfcmcT 

- 0 SfpTCIcT 

( + ) 

(- ftwft 3TPY % atcIY $t om^Rki TEcI #) 

feWT : 

1 . YTPfrrPrcF ftcTYU! RWITcft % 3T«fpT %T Rl«3 u -S < TTcT 44 TFFF 3n44Y 3flY ftPfftT 3f$ rjYI 

8737 tfi 2 ftPrftff % argwr sPtt Prm$t wr Rgctt t>t <zrm 25.6 PtyP. ^Wi I 

2. 4W ^dY 31$ t|TT 9798 ftPfftl ^ 3FJ*iR ?PlT filW fflftPw 'eZfTYT 25,6 Pr.jft. 
sPril" 

[TtI.YT. Tt-17011/32/2001 -ftwi] 

TT. fWRTWT, YppKT YTpTO 

T^fcO|U|—3Tftl TR7T % 7PTT4, TFT II, TS^ 3, (i) if YTT.TTT.pT. 487(3l), cTE^I 

24 *$, 2000 SET 3TO>lftld P?7TT TTT *TT I 

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

ORDER 

New Delhi, the 6th March, 2002 

G.S.R. 177(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential 
Commodities act, 1955(10 of 1955), th© Central Government hereby makes the 
following Order to amend the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and 
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'iKfl ^)T : 3^liqK u l _ 

Distribution) Order, 2000, namely: - 

1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of 

Supply and Distribution) Amendment Order, 2002. 

(2) It shall come into force on the date of the publication in the Official 
Gazette. 


1. In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 

2000 , - 

(a) In clause 3, for sub clause (2), the following shall be substituted, namely: - 
"(2) The supply of liquefied petroleum gas to domestic category consumers 
shall be made in 14.2 Kg/ 5 Kg capacity cylinder and to those falling under 
non-domestic category shall be made in 19 Kg/47.5 Kg capacity cylinder, or in 
such capacity cylinders as may be notified, by the Central Government from 
time to time.” 

(b) For Schedule - II, mentioned in clauses 4(1) (e) and 5, the following schedule 
shall be substituted, namely: - 

"Schedule-11 

(see clauses 4(1) (e) & 5) 

Applicable to distributors of a Government Oil Company 

Standard size and specification of Liquefied Petroleum Gas cylinders shall 
conform to IS 3196 (Part II), 1992 Colour code specification IS 4379 and the 
following 


Internal diameter of 
Cylinder in mm 

270 mm + 1% 

- 0 % 

314 mm + 1% 

- 0 % 

330.1 mm + 2 % 

- 0 % 


Net weight of liquefied petroleum gas 
in the cylinder 

5 Kg + 50 gms 
14,2 Kg + 150 gms 


19 Kg + 1.0% 



368.3 mm + 1% 
- 0 % 
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47.5 Kg + 1.0% 


{+ . } 

{- indicate the variations on either side} 

Note: 

1. Standard size and specification of Gas Cylinder Valve under the public 
distribution system shall conform to IS 8737 Part II specifications having an 
outlet collar diameter of 25.6 mm. 

2. Pressure regulator shall conform to IS 9798 specification having an inlet 
diameter of 25.6 mm.” 

[F No. P-17011/32/2001-Mkt.l 
S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Sec>. 

Foot Note : The principal order was published in Part II, Section 3, sub-section (i) ofthe Gazette of 
India vide GSR 487(E) dated 24th May, 2000. 
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